QUI NE PEUVENT OBTENIR QUE DEUX VALEURS, ETC. 97 Pour représenter, au moyen des notations précédentes, une fonction symétrique permanente ou alternée, on n'est obligé d'écrire qu'un seul de ses termes. Je désignerai celui-ci sous le nom de terme indicatif. parce qu'il suffit pour indiquer la valeur de la fonction tout entière. Dans l'exemple précédent, atb.> est le terme indicatif des quatre fonctions symétriques
Au reste, on peut choisir pour terme indicatif un quelconque de ceux dont la fonction se compose. Seulement, lorsqu'il s'agit d'une fonction symétrique alternée, on doit placer le signe ± devant ce terme s'il se trouve alïecté du signe H- dans le développement de la fonction donnée et le signe q: dans le cas contraire. On trouvera, de cette manière,
S   (ibtfj/yo) — S  (ijiao&i),
Sa(± a{ b,} — S'(q: a*b} ) = S3(qi a^} ~. . ..
§ II. 'Foute fonction K qui n'est pas symétrique peut devenir le terme indicatif d'une fonction symétrique permanente S(K) ou S"(K). Si la fonction K est elle-même symétrique et permanente relativement aux indices qu'elle renferme, on aura
S(K)-K,
et si elle est symétrique et permanente relativement aux indices i, 2,
;> ..... on aura
S"(K) = K.
La même remarque ne peut pas s'étendre aux fonctions symétriques alternées, et pour qu'une fonction, qui n'est pas symétrique, puisse devenir le terme indicatif d'une fonction symétrique alternée, il est nécessaire qu'elle satisfasse k certaines conditions que nous allons déterminer tout à l'heure.
OKnvres <lr C. — S. II, t. I.                                                                                             IOqu'une partie de la seconde.
